रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.- 33004/99 


PAN 


MERA 


NDESH 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग III - खण्ड 4 
PART III — Section 4 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , सोमवार , जुलाई 29 , 2019 / श्रावण 7 , 1941 
NEW DELHI, MONDAY, JULY 29, 2019 / SHRAVANA 7 , 1941 


to 260 


सं . 269] 
No. 269] 


NEW DE 


केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग 

शुद्धिपत्र 

नई दिल्ली , 11 जुलाई, 2019 
विषयः केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र की फीस तथा प्रभार तथा अन्य सहबद्ध मामले ) 

विनियम , 2019 

सं. एल - 1/ 153/ 2019-केविविआ . केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग 
( प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र की फीस तथा प्रभार तथा अन्य सहबद्ध मामले ) विनियम , 2019 अधिसूचित किए हैं । उक्त 
विनियमों में पाई गई लिपिकीय/ मुद्रण त्रुटियों को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है: 
क . विनियम 5 के खंड (3) के उप -खंड ‘( झ) और ( ञ) के संख्यांकन को क्रमशः ‘(क) और ( ख) पढ़ा 

जाएगा । 
ख. विनियम 5 के खंड ( 4) के उप - खंड “(ग)( क)” के संख्यांकन को “(ग)( झ)” पढ़ा जाएगा । 


ग . विनियम 6 के अधीन खंडों को संख्यांकित किया जाएगा तथा ट से “ खख" के स्थान पर क से द 


पढ़ा जाएगा। 
घ . फॉर्म - 3क की सारणी में “ राशि” शब्द के पश्चात् सुपरस्क्रिप्ट "3" को हटा दिया समझा जाए । 


ङ . फॉर्म - 3ग की सारणी के प्रथम कॉलम में “ लोन - 3 और आगे" शब्दों के स्थान पर “ लोन - 3 और आगे " शब्द 


पढ़े जाएं । 


च . फॉर्म - 5क की सारणी के कॉलम 11 , 12 , 13 , 14 , 15 को क्रमशः 3 , 4 , 5 , 6 , 7 पढ़ा 


जाएगा । 
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छ. फॉर्म – 6ग की सारणी के क्रम सं. 5 पर “वार्षिक रखरखाव संविदा ( 4क +4ख +4ग)” शब्दों को “वार्षिक 


रखरखाव संविदा (5क + 5ख +5ग) ” पढ़ा जाएगा । 


ज. फॉर्म - 6घ की सारणी में क्रम सं .35 पर पद “ घाट सामग्री” को “घाट शुल्क ” पढ़ा जाएगा । 


झ . फॉर्म - 9 की सारणी के प्रथम कॉलम की दूसरी पंक्ति में प्रारंभिक शब्द को हटा दिया जाएगा । 


ब . परिशिष्ट - II में सारणी के तृतीय कॉलम के प्रथम उप - कॉलम में “ पूर्ववर्ती वर्ष " शब्दों को हटा दिया 


जाएगा । 
ट. परिशिष्ट - III में सारणी में शीर्षक "भवन एवं सिविल इंजीनियरिंग संकर्म” के अधीन क्रम सं.(i),(ii), (iv ) 

तथा (v) के लिए अवक्षयण दर को कवर करने वाले कोष्ठकों को समाप्त किया जाता है। 
2. उक्त परिवर्तनों को उसी तारीख से प्रवृत्त समझा जाए जिस तारीख को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रादेशिक भार 
प्रेषण केन्द्र की फीस व प्रभार एवं अन्य संबद्ध मामले ) विनियम , 2019 प्रवृत्त हुआ । 

सनोज कुमार झा , सचिव 
[विज्ञापन-III /4/ असा ./ 156/ 19] 


CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION NEW DELHI 


ERRATUM 


New Delhi, the 11th July, 2019 
Sub : Central Electricity Regulatory Commission (Fees and Charges of Regional Load Despatch Centre and other 

related matters) Regulations, 2019 . 

No. L - 1/ 153/ 2019 -CERC . — The Central Electricity Regulatory Commission has notified the Central Electricity 
Regulatory Commission (Fees and Charges of Regional Load Despatch Centre and other related matters) Regulations, 
2019 . The clerical/typographical errors inthe above said Regulations are rectified as under: 
a. The numbering of sub -clause "(i) and (j) of clause (3) of Regulation 5 shall be read as “(a) and (b ) 

respectively. 


b . The numbering of sub -clause “ (c)(a)” of clause (4 ) of Regulation 5 shall be read as “ (c)(i)”. 


c . 


The clauses under Regulation 6 shall be numbered and read as a to r instead of k to “ bb ". 


d. 


The bracket ) after the word " Office " inthe heading of Regulation 26 stands deleted . 


e . 


The superscript “ 3” after the word “ Amount" in the table in Form -3A stands deleted . 


f. 


The words “ loan - 3andsoon ” in the first column in the table in Form 3C , shall be read as “ Loan -3 and so on ” . 


g . 


The word “ S ” in the first column in the table in Form 4C , shall be read as “ Srl. No.” 


h. The numbering of columns 11 , 12 , 13 , 14 , 15 in the table in Form-5A shall be read as 3 , 4 , 5 , 6 

and 7 respectively . 


i. 


The words “ Annual Maintenance Contract (4a + 4b + 4c)” at Srl. no.5 of the table in Form 6C , shall be read as 
“ Annual Maintenance Contract (5a + 5b + 5c )” . 


The term “ othe charges” at Srl. no. 17 in the table in Form 6D , shall be read as “ other charges” and the term 
“ Wharf age” at Srl.no . 35 , shall be read as “ Wharfage ” . 
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k . In the third row of the first column in the table in Form - 9, the word “opening before the words “ LDC 

Development Fund - Opening” , stands deleted . 


The words “ Previous year” in the first sub -column of the third column in the table in Appendix -II stands 
deleted . 


m . The brackets covering the depreciation rate against serial no . (i), ( iii), (iv ) and (v ) under heading “ A Building & 

Civil Engineering Works” in the table Appendix - III stands deleted . 
2 . The above is deemed to have come into force with effect from the same date as Central Electricity Regulatory 
Commission ( Fees and Charges of Regional Load Despatch Centre and other related matters ) Regulations, 2019 . 

SANOJ KUMAR JHA, Secy. 

[ Advt.- III/4/Exty./156 / 19 ] 
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